P. 


Stanisława 


- CIEPIELA | 


EMERYTOWANA NAUCZYCIELKA 


UKOCHANA NASZA SZWAGIERKA 1 CIOCIA 


przeżywszy lat 88, opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 13 kwietnia 1987 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Podgórskim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


we czwartek 23 kwietnia 1987 r. o godz. 12.00, e czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


BRATOWA, SIOSTRZENICE, SZWAGIER I RODZINA 


Nabożeństwo załobne 


odprawione zostanie we czwartek 23 kwietnia br. o godzinie 10.00 w kościele paraf. Najśw. Serca Pana 


Jezusa w Krakowie-Płaszowie, ul. Saska 2. 


